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« 2° Cettc conrbe da pression jnotjen?ie ne sera pas, en gcnei'al, real/see aoec les « procedes habi fuels de claoage et de decintrement; mais les ant res courbas de pression « qu'onpeut tracer, pa/'cxcinplc eellc qui passe par letters srtperieitrdu joint da clef at « par le tiers infericur du joint da naissancc, restent... dans la region moyenne dc « la 1-oCi.te. Dans la route, an arc de carcle, au contraire, la courbc da pression se « rajtproche ]>lus ou moins de I'c.rtrados vers les reins...
5. Pourquoi on a retluil I'epaisseur de la voule. — «
« ties routes... (imO,f) a la clef, lm2-J anx naissances) est scnsiblcinentjjlitsfaiblc qua (( celte adoptee pour les gramies arches dc dimensions comparable*... Dans ies (( (//'(tndes are.lies surbaissees, on ne. reduil pas sensiblenient les 'pressions en a auyincntant I'ejxiisseur au-deld d'une certaine It mite...
« Ainsi la pression moyenne calculaa a la clef, qui est de 19k 9 par centimetre « car re aoec I'epaisseur de P'05 adoptee, serait de 17k 3 aoec unc epaisscur ac Im50 a el de 15k 8 aoec une epaisseur de 2'" ».
6. Appareil cles voutes.
f, — Bandeau
Corps
liiances : il retombe moins duremenfc sur les piles.
